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ROSA SEPIUM, 

( var. flore sabinaltiplici.) 

R. septum Rosea flore submultiplici. Tiiy. Proel, p. 114. 

LE ROSIER DES HAIES, 

( var. a fleurs semi-doubles .) 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau rameux qui, comrae son type, s’éléve á la hau- 
teur de quatre 011 cinq pieds. Ses branches sont armées d’ai- 
guillons assez nombreux, recourbés, un peu blanchátres. Ses 
feuilles se composent de cinej, 011 de sept folióles, petites, 
chaqué paire écartée Fuñe de Fautre, un peu moins, cepen- 
dant, epie dans Fespéce á cinq pétales; elles sont pointues au 
sommet et á la base, lisses en-dessus, munies, en-clessous, de 
cjuclcpies glandes, á dents serraturées et glanduleuses. Le pé- 
tiole qui les supporte, également glanduleux, est garni ele petits 
aiguillons. A sa base se trouvent deux stipules biíides denti- 
culées en leur bord. Les fleurs sont quelquefois solitaires; mais 
a Fextrémité des rameaux les plus vigoureux, on en trouve 
souvent trois ou ejuatre réunies. Le pédoncule epii les supporte, 
ainsi que le tube ovoide du cálice, sont giabres. Les elivisions 
du limbe, deux pinnatifides et deux simples, sont garnies, á 
Fintérieur, el’un eluvet blanchátre. Corolle de quatre a cinq 
rangs ele pétales eíun rouge-palé, blancs vers longlet, échan- 
crés en coeur au sommet. Styles presque giabres, comme 
réunis en faisceau. 
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